MIRE, SEÑOR N 
GASTONZ UNA 


POBRE SEÑO; 
RA ADOLFINA. 


SY Y 
A ESTO ES TODO 
EA. UN MISTERIO. 


7 VAYA CON EL 
) f ESTA BIEN, Y 
GANADO / A > LUCIO.¡TE COMPRARE ] 
AS al UN GLOBO] 
No ¿le A 
de 


QUE DEBÍAS HABER ENVIADO 
HACE OCHO DIAS !JE%ES UN. 


7 a BIE HESTOY ] 


REGAÑANDO AL GASTON 
DE SMA / 


¡MIL VECES 


HE ES 
'STOS DOS 


¡COMPRENDO// a e 


ES IMPOSIBLE ENCONTRAR A GASTON... 
PERO PARA QUE VEA ESTE SOBRE 
LO VOY... > 


SIONY 


OS e AR LA DIM - 
al ES po 


: . APARTATE y UN EXPER? 
z ADA EA ASEO his PARA 
> SY. = 


EN 


AÑO Il N.o 54 


2. GASTÓN EL GAFE se 


RIO 


rep EN LA PRADERA: + 
¡Llegó la pazl 
. HABILIDOSIS 
. LA FLAUTA DE LOS SEIS PITUFOS: + 
Jano y Pirluit se hacen a la mar. 
TIPOS CENIZOS: — Página de OLI. 
3. VENTANA AL BOSQUE: Doña Ci- 


garra. 
h UN GRAN COMBATE NAVAL: 
La Batalla de Trafalgar. 
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lel robot. 
24. NOTI/STRONG 
). POTAU Y TORA, construyen sus 
MURALLITAS. 
l. ¡OTRA VEZ EN EL AGUA! 
NÁUFRAGOS! de 
QUIQUE Y LUCIO. e 
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lucky luke 


CALMAR LA SED DEL GANADO SELLENAN DE WHISKY 
ERVEZA LOS ABREVADEROS. 


LA SITUACIÓN EMPEORA RAPIDAMENTE ENTRELOS GANADEROS (LARA 
DE Cow GULCH. Y DE 


7 He LLEGADO AL COLMO DE MI 
PACIENCIA / VAMOS A VERNOS LAS 
CARAS, LUCKY LUKE ¡HABRA 

ES 


¡LUCKY LUKE/ SAL Y VA- Te DOY TREINTA SEGUNDOS PARAS 
ORDENAR QUE SE RETIREN LOS 


a A al > ÍÁL GRANJEROS. SI NO ¡DESENFUNDA/ 
/ . j ) 


ME JW Trenza secun - 
DOS, RELOJ EN MA- 


<A NO 
AAA 
ya 


Si 


MUEVEN LoS 
BRAZOS COMO Sl 


¿QUÉ HACEN 
FUERAN_MOLI= 


ALL LAS MUJE= 


CREO QUE ESTÁNA PUNTO 
2VAMOS, VERNON P 


SEÑORES: 
MI AMIGO TIENE 
ALGO QUE PRO- 

PONERLES. 


LecHUGAS - 


CHUGAS 7 Í 


o Lo SÉ. VI UNA VEZ 


ESTO EN El ESTE. 
ESTÁN SACUDIENDO 
LAS LECHUGAS/ 


TNUELVEN A NEGO — 
CIAR / 


SU GANADO PARECE TE - 
NER HAMBRE A CAUSA DE LA 


SEQUÍA, NOSOTROS, LOS GRANJE - 
ROS, GRACIAS A NUESTROS POZOS, 


HEMOS PODIDO REGAR LA TIERRA 
Y TENEMOS 


¿Le 
¿CÓMO TIENEN LEX HE AQUÍ LA 
CHUGAS CON ESTA | SALVACIÓN 

Y DE NUESTRO 


».. SI USTEDES QUIEREN HACER 
LAS PACES, ESTAMOS DISPUESTOS 
A DEJAR PACER A SUS RESES 


eh y coscimnv— 


¿22 


13 B » RON» 
reia YAH!... CUE AcENaS a 
ES 


¿QuÉ Hacemos? RECONOZ - 
co QUE HEMOS OBRADO CoMo 
IMBÉCILES. /QUE VAYA NUESTRO 
GANADO A PACER LA HIERBA DE 
LOS GRANJEROS ... SI ESTOS 
ESTÁN DE ACUERDO -.- 


4 
Il 


4 
eS e 
MiS, a 


YEL GANADO SERECUPERA CON LA 
LUIV/A TORRENCIAL QUE FERTILIZA LAS 
GRANDES PRADERAS . 


7OH/ YO ME HABÍA 
HABITUADO A TOMAR 
EL WHISkY SECO. 


¡PERO Sl ESTA 
LLOVIENDO/ SE ACA- 
BOLA SEQUÍA. 


LA RECONCILIACIÓN ENTRE GANADEROS —...GRAN FIESTA,CUIOS PARTICIPANTES... — ... QUIEREN TENER UN RECUEROO:.. 


Y GRANJEROS QUEDO SELLADA POR UNA... 


ES «Se AJA s LE 
A] Z cs IN SO ls 
¿QUÉ SON ES- Y GUISANTES. ¿UN POCO MAS DE LECHUGA, SEÑOR) ¿HAY TARTA De caLA DEN 
TAS BOLITAS VER-:/ NO TEPREOCU- | caAser ? BAZA, AL MENOS > 
DES? PES, SON COMES - . - 
TIBLES. p Z 7 
Ñ == 
o E) z 
0 | 
| A ¡ 


GRACIAS ALU ¡VIVA LAS VACAS, 
ENSancrenta: col | ¿VIVA LAS LEGUMBRES: y 


HUBIERA ENSANGRENTA- / 
¿ ¡VIVA LUCKY LUKE¿, bs 


Y AHORA.TODOS A SU SITIO PA - SS Sor un cow eor SoL/ 
RA BAILAR LA CUADRILLA ./LUCKY : TARIO Y LA ANCHA PRADE 
Á Y/ RAES M/ HOGAR QD. » 


LUKE ME HARA EL HONOR DE 
ABRIR EL BAILE CONMIGO +... 


3 9) o S 
VÍ 3 s 
¡2 IS 
[717 A 3 


[5] 


3 Por CUANTAS LINEAS RECTAS Y CUANTAS LINEAS CUR- 
VAS ESTA' FORMADO ESTE DIBUJO 2 


Di v¡DE ESTA EiGu- 
LA EN 4 PARTES, POR] 
MEDIO DE TRES L/- 
NEÁS RECTAS, DE 

FOEMA QUE LOS NÍ- 


¿SABRAS, ENTRANDO POR 4, SALIR POR El EX- 
TREMO 8, DE ESTE LABERINTO P 


¿Tienes 5/6- 
MA MEMORIA 2 Mi=- 
LA_ATENTAMENTE 
ESTOS DIBUJOS POR 
ESPACIO DE UN MiNU- 
7O Y DESPUES TRATA 
DE RECORDARLOS 
MENTALMENTE. 


Uno DE Esos 
VEHÍCULOS ¡NERIN=! 
GÉ El cópiGo DE 
LA CIRCULACIÓN. 

¿CUAL 2 


SA QUE PASES PER- 
TENECEN LOS VEHÍCULOS 
QUE LLEVEN ESTAS ABRE- 
VIATURAS 2 


8 


== <= o9g90 
(SCA LAS $ DIFERENCIAS QUE HAY 
LE E ESTOS DOS DIBUJOS. 


EL PITUFO QUE NOS AGUARDA 

ALLÍ, ES MUY BONITO, PERO, Y Sl 

POR CAGUALIDAD NOS DICE QUE EL 

PITUFO ESTA PITUFADO AL LADO 

DE LA PITUFA..- ¡NO SACAREMOS 
NADA EN CLARO / 


O PERDAMOS UN 
MINUTO / 


TRAYOS, ES CIERTO! 
¡NO ENTENDÉIS EL Pl- 
TUFO¿ EN ESE CA- 
SO NO HAY OTRA sO- 
LUCIÓN ¡VOY CON VO- 


TINO. NO 7 VOSOTROS 
REPITUFARÉIS AL 
PITUFO MALDITO / 


TENGO 542 AÑOS, PERO 
ES LA PRIMERA VEZ QUE 
MONTO A CABALLO. 


DESPUES DE UNA LARGA CABALGA - 
DA ATRAVÉS DE VALLES Y MONTA - 
NAS, NUESTROS AMIGOS DIVISAN 
EL CASTILLO DE LA MOLLETA. 


7 RÁPIDO, PITUFAROS/ HA 
PITUFADO A MARBURGO Y VA 
A PITUFARSE AL PITUFO, 
SINO OS PITUFAIS EN - 
SEGUIDA / 


7 HAY QUE ALCAN- 
ZARLE ANTES DE QUE 
SE HAGA ALA MAR / 


HA DICHO 
QUE TORNILLÓN 
SE HA DIRIGIDO A 
MARBURGO PARA 
EMBARCAR PARA EL 
EXTRANJERO . 


MIENTRAS TANTO EN 
MARBURGO: » » 


ESTE Es eL ÚLTIMO 
COFRE SEÑOR TORNI - 
LLÓN, PODEMOS 


¡Bien! 
y 


¡IVVAS RÁPIDO, 
PIRLUIT/ 


TÍHIZAD LAS VE- 
LAS / 7LARGAD 
AMARRAS/ 


¡ESTE ES SU CARRO 
DÓNDE ESTÁ 


1SY ÉL, 
e 


PrEGUNTEMOS 
A ESE PESCADOR. 


¡ES BAJO, GOR- 
DO Y CABE- 


HOLA ¿SABÉIS 
DÓNDE ESTA EL HOM - 
BRE QUE HA LLEGADO 
CON ESTE CARRO? 


EMBARCADO EN 
AQUEL BARCO. 


GUION Y DIBUJOS: PEYO 


¿Har orro BAR - No, so- 

CO EN EL PUERTO LO HAY BAR - 

PARA DARLE AL- CAS Y NO VA- 
CANCE? LE LA PENA 


INTENTAR — 
LO. 


¿Sagéis A DÓNDE Y Hum... 
SE DIRIJVE? NO. 


7 PODÍAIS HABER 
SIDO MAS COTI- 
LLA / 


PiRLUIT, HAY QUE AVERIGUAR EL 
DESTINO DE ESE BARCO./ES NUES- 
TRA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA EN- 
CONTRAR A TORNILLON / PREGUNTA A 

TODO EL MUNDO. 


TIVADA DE NADA! | 
7 ESTA VEZ, TODO ESTA 
PERDIDO / 


He ¡DO EN BUSCA DEL PITUFO 
QUE HA SEGUIDO A TORNILLÓN 
HASTA AQUÍ, CON LA ESPERAN- 
ZA DE QUE SUPIERA DÓNDE Se 
DIRIGÍA EL NAVÍO. DESGRACIADA- 
MENTE NO SABE NADA. 


TES VERDAD ¿/EN MARCHA / 
¡VAYAMOS ALENCUENTRO DE ESE 
APOLILLADO SEÑOR FEUDAL //S! 
SE NIEGA A CONTESTAR LE DELEITA- 


lO OBSTANTE, ME HA DICHO QUE 
TORNILLÓN HA PACTADO CON 
MOLLETA... HA IDO A RECLUTAR 
UN EJÉRCITO DE MERCENARIOS 


PARA INVADIR EL PAIS. 


¡EL GRan ] 
PITUFO. ¿DÓNDE 
OS HABÍAIS ME - 


ENTONCES, NADA ESTÁ PER - 
DIDO AUN / /MOLLETA DEBE 
SABER DONDE ESTA TOR- 
LÓN. 


NILI 


PueDE DECIRNOS VUE NO SABE 
NADA, O ENVIARNOS TRAS UNA 
PISTA FALSA. NO TENEMOS MU - 
CHAS PROBABILIDADES DE QUE 
NOS DIGA LA VERDAD. 


¡Tienes RAZÓN! y 7 Tenco 
¿QUÉ PODEMOS [| UNA IDEA / 
HACER? ESCUCHAD: 


¿QUIÉN ESTA 
AHÓr 


DIEZ... SON SEIS MIL 
TRES ESCUDOS.+-» 
JE, JE, JE/ UNO... 


ES UN MUCHACHO QUE TRAE 
UN PERGAMINO, SEÑOR. DICE 
QUE ES MUY URGEN — 
TE» 


"MOLLETA. / NUESTRO COM - 
PLOT HA SIDO DESCUBIERTO. NO 
OS PUEDO EXPLICAR LO QUE HA 
PASADO, PUES MI BARCO VA A 
ZARPAR:, VENID RAUDO A REUNI — 
ROS CONMIGO. UN PESCADOR OS 
ESPERA EN MARBURGO.DAROS 
PRISA O TODO ESTARÁ PERDIDO, 

MATEO TORNILLÓN . 


¡IMÚIS BOTAS//MIS ROPAS DE 
VIAJE //OUE ENSILLEN INMEDIATA — 
MENTE MI CABALLO / 


¡Pon PROA 
AL OESTE / 


Sov El SEÑOR DE E 
LA MOLLETA. ¿ESTA LIS -| 
TO TU BARCO PARA A 
HACERSE A LA MAR P 


SÍ SEÑOR. 
OS ESTABA ESPERAN -|| 
DO. PODEMOS LE - 

VAR ANCLA. 


CONTINUARA 


E ; $), SEÑOR, MAY TIPOS VERDADERA 
MENTE CENIZOS, 4 QUIENES. PARECE 
AV ESTALLES NEGADA TOTALMENTE LA 
SUERTE, 
a : E ¿SUERTES , y > 
a: ¡IGUAL QUE LA UL ye, 
z , TIMA VEZ QUE ACA- j 
q >. BASTE EN EL HOS- y 
y 5 N PITAL / 
/, FUERA, 
FUERA / /QUE 
E ds 3 ESTOY A PUNTO 
TRÉBOL DE CUA- ] DE_PROCLAMAR- 
Teo HOJAS. > E . ME CAMPEÓN.” 


; Para qué 
QUIERO PROTE: 
TAR 2/ Si ME 
BRO DE ESTE DOLOR 
SEGURO QUE ME 
CAE OTRO EN= 
CIMA 


MNATURALMEN= 
TE El CENIZO 
TAMBIÉN ENCUEN - 


¿Yaque vamos a 0e- 
CIR DE LOS CENSZOS QUE 
ENC¡MA T/ENEN El MAL 
GUSTO Y Loco SENTI— 
DO DE SER RACISTAS2 


/ MA 
-p: / SE ACAB: 
Pi E, 
EA , LA MALA SUER-) 
NO. TE / 


VA USTED A SEM- 

BRAR EL TERRE— 

NITO, SEÑOR 
GÁRCIA 2 


DOÑA CIGARRA 


pe T:RSALO 


Durante toda aquella tarde de verano, las hor- 
migas estuvieron acarreando provisiones hacia su 
nido. El sol brillaba con fuerza y doña Cigarra, 
posada en la rama de un árbol, cantaba sin darse 
un momento de tregua. 

—Ese insecto acabará poniéndome nerviosa 
—exclamó una de las hormigas—. Si se pasa el 
verano cantando, ¿qué comerá cuando llegue el in- 
vierno? 

—Tienes razón —convino su compañera— 
Doña Cigarra es una holgazana. Lo dicen todas 
las fábulas. Tendria que tomar ejemplo de nuestra 


"laboriosidad. 


Doña Cigarra, que escuchó la conversación, se 
sintió muy apesadumbrada. 

—Hacéis mal en criticarme —dijo—. ¿Pensáis 
que, realmente, soy un insecto holgazán y despreo- 
cupado? ¿No sabéis que me he pasado dos largos 
años encerrada en una estrecha y tenebrosa celda, 
sin apenas moverme, y que sólo después de ese 
tiempo me fue permitido hacer vibrar mis alas y 
lanzarme al aire? ¿Sabéis que en cualquier ins- 
tante puede llegar el voraz pájaro y llevárseme 
prendida en el pico, o el avispón de veneno infa- 
lible que me inmovilice y me haga servir de ali- 
mento vivo a sus crías? ¿No se os ocurre pensar 
que puedo estar cantando para disimular mi pánico? 

—Una buena excusa —replicó la hormiga—. 
Todos los insectos del bosque estamos expuestos 
a peligros semejantes y, sin embargo, trabajamos. 
¿Por qué no trabajas tú también? ¿De qué piensas 
alimentarte cuando llegue el invierno? 

Doña Cigarra suspiró con tristeza. 

—Éste es mi primer y único verano, amigas 
mías. Moriré mucho antes de que se presente 
don Invierno. ¿De qué me serviría, por tanto, tra- 
bajar? Mi vida es demasiado efímera y ni siquiera 
tengo la fortuna, como vosotras, de poderme sentir 
preocupada por el futuro... 

Las hormigas no supieron qué replicar. Volvie- 
ron a cargar sus fardos y se reintegraron a la in- 
terminable columna de compañeras. Las razones 
de doña Cigarra las habían entristecido profunda- 
mente y se propusieron no volver a opinar a la 
ligera sobre la conducta de los demás, aun cuan- 
do a primera vista les pareciese recriminable. 


DIONISIO ALCALA GALIANO (1) 


Napoleón sueña con invadir Inglaterra. Antes, sin 
embargo, es preciso acabar con el poderío ma- 
rítimo inglés. La escuadra francesa, al mando del 
inepto Villeneuve, se une a la española mandada por 
Gravina. Son, en total, 40 barcos: 5 fragatas, 33 na- 
víos y dos barcos auxiliares. Nelson cuenta aproxi- 
madamente con el mismo número de barcos. Las dos 
flotas se avistan al amanecer del día 21 de octubre de 
1805. Villeneuve, al que corresponde el mando supre- 
mo de los aliados, navega rumbo sur. El oleaje pro- 
cedente del oeste presagia tormenta, pero el viento 
sopla del noroeste, lo que beneficia a los ingleses. Se 
acerca el gran momento. Nelson recorre su nave al- 
mirante, el Victory, alentando a la tripulación. «In- 
glaterra espera que cada uno de vosotros sepa cum- 
plir con su deber», dice a sus hombres. Churruca, 
a bordo del San Juan Nepomuceno, arenga a los suyos. 
Ordena que suba a cubierta toda la tropa y marinería 
y pide al capellán que les absuelva. Con el mayor de- 
sagrado observa las primeras maniobras dispuestas 
por Villeneuve. Cuando éste transmite la orden para 
que toda la escuadra aliada vire en redondo, descon- 
certando el orden de batalla, Churruca manifiesta a 


su segundo que ya considera perdido de antemano el 
combate con tan torpe estrategia. Comprende, desde 
luego, el plan de Nelson, que consiste en avanzar en 
cuña y cortar a la flota hispano-francesa por el centro 
y retaguardia, para batir luego parcialmente a sus 
buques, en tal disposición que no puedan prestarse 
auxilio. 

El mar se convierte en un infierno. Sucesivamente 
todos los navíos van entrando en liza. Inició el ataque 
el Victory, donde se hallaba Nelson, dirigiéndose de 
frente contra el francés Bucentaure y el español San. 
tísima Trinidad, que en un principio rechazaron al 
almirante británico. Cinco barcos de la división de 
Collingwood se dirigen contra el San Juan Nepomu- 
ceno, mandado por Churruca. Dos de ellos siguen ade- 
lante y Churruca tiene que hacer frente a fuerzas tri- 
ples. A la una y cuarto, mientras paseaba por el al- 
cázar del Victory, Nelson es herido de muerte por un 
cañonazo procedente del barco francés Redoutable. 
Churruca, por su parte, es también mortalmente he- 
rido: una bala de cañón le alcanza la pierna derecha, 
que casi se le desprende por la parte alta del muslo. 
«Esto no es nada. Siga el fuego», exclamó. 


COSME DAMIAN CHURRUCA 


q 


Pero la suerte está ya decidida a fa- 
vor de los ingleses, que han conseguido 
romper el frente hispano-francés. Se con- 
tinúa combatiendo durante toda la tarde, 
pero al anochecer la flota aliada empie- 
za a batirse en retirada. La batalla fina- 
liza, pero ni Nelson pudo saberse defi- 
nitivamente vencedor, ni Churruca ven- 
cido. Los dos héroesImurieron varias ho- 
ras antes. Por parte qspañola se cubrieron 
también de gloria Alkalá Galiano, que su- 
cumbió en el Bahamas; Gravina, que murió 
poco después a consecuencia de las he- 
ridas recibidas, y Cayetano Valdés, que 
sufrió también gravísimas heridas en el 
Neptuno. Villeneuve fue hecho prisionero 
por los ingleses. Le concedieron la liber- 
tad, pero abrumado por el desastre, se 
suicidó antes de comparecer ante Na- 
poleón. 


HOLA, BENITO) 
¿QUERÍAS VERME P 


AHF ESTA LA SEÑO? Uno dE MIS DOS CORAZONES 
O ME IMPULSO ADAR UN MAZAZO A ESE 
¿QUÉ HA HECHO HOMBRE QUE SE LLAMA VINOWODKA - 


¡/DÉJALE DESCAN - 
TereiBLE! | SARÍYA SE DES - 
TENEMOS PERTARA ÉL SOLI- 
QUE CURARLE,| TO. APROVECHE - 
¿DÓNDE HAY / MOS AHORA PARA 
LARGARNOS- 


LARGARNOS... 
O MARCHARNOS 
SI LO PREFIE- 


SOLAMENTE, QUE HAY 
QUE HACERLO PRONTO, 
ANTES DE QUE El MOZO SE 

DESPIERTE ¿VIE - 


¡O.K.¿ ¡QUÉ- 
Pero... DATE Si QUIE= 


NO+.. ES RES/ CIAO. 
IMPOSIBLE 


¡QUÉ FORMA DE 
HABLAR //CUANDO LA 
CONOCÍ EN EL PARQUE, 
PARECÍA MUCHO MAS 

EDUCADA / 


¿SE ENCUENTRA 
MAL? ¿QUIERE QUE 
LLAME A UN MÉ- 


¿QUIÉN ERES TÚP/AH, 


SU/FYA TE RECONOZCO ¡ERES ¡ADOLF INA . 
EL AMIGO DE ADOLFIÑA / ¿DÓNDE ESTA 
ADOLFINA > 


F BUENO.> 
LA SEÑORA 
ADOLFINA 


¡RAYOS Y TRUENOS / -.- ANTES DE 
HAY QUE ENCONTRARLA A TO - = QUE CAUSE UNA 
DO PRECIO... DESGRACIA .. 


EL 1 =| 


ASE 


a 
A >, 
NS 
E E 
Yap o 
¿A 


RAPIDO ¿ VAMOS AL ¡JE JEJE. 
LES HE DADO EL, 
ESQUINAZO.. 


COCHE / NO PUEDE HABER 
IDO MUY LEJOS . 


Dios saBE DE LO 
QUE ES CAPAZ AHO 
RA. Y TODO POR - 
QUE TONTAMENTE, 
ME HE EQUIVOCA - 
DO EN LOS CIR - 
CUITOS... 


. V . 
EN ¡Pues no / ¿CLARO QUE 
AHORA su ¿LA SEÑORA SI / ADOLFINA ES 
SISTEMA ELECTRO - ADOLFINA, TIENE] UN ROBOT, 
NICO ESTA AVERIADO UN SISTEMA 


¿COMPRENDES ? 


ELECTRONI-=" 
co? 4 


USTED, USTED 
SE BURLA DE MICEH? LA 
SEÑORA ADOLFINA NO ES 


¿PERO COMO? YO... 
YO HE VISTO -ROBOTS, 


Y SON UNOS GRAN- 
DES MONISOTES 
DE HIERRO, CON 

UN MONTÓN DE 
BOTONES EN EL 
VIENTRE Y ANTE- 
NAS EN LA CA — 
BEZA... 


.-. SUS OJOS SON 
LAMPARAS QUE SE ENCIEN- 
DEN Y APAGAN, Y TIENEN 
UNA FUERZA TERRIBLE. 

POR CIERTO, EL AÑO PASA- 
DO HABÍA UNO EN LOS 
GRANDES ALMACENES 
DE LA PLAZA DEL MER- 
CADO, QUE DISTRIBUIA 

PROSPECTOS... 


FUI YO QUIEN LO 
CONSTRUYO... 


Sí, SOY FABRICANTE 


APASIONADO DE LA 
ELECTRONICA, HACE 
YA ALGÚN TIEMPO, 
TUVE LA IDEA DE 


MO LOS OTROS... 


DE AUTÓMATAS Y UN 


CONSTRUIR UN ROBOT, 
PERO NO UN ROBOT CO- 


Yo QUERÍA QUE SE NOS PARECIESE YN 
AL MÁXIMO. QUE PUDIERA CAMINAR, HA - 
BLAR, VER, OIR, RECORDAR; EXACTAMEN - 
TE COMO TÚ Y COMO YO. Y ERA REAL!- 
ZABLE, GRACIAS A LOS ENORMES PRO- 
GRESOS QUE SE HAN HECHO ESTOS ÚL- 
TIMOS AÑOS EN CIBERNÉTICA... 


EN CIBERNÉTICA . QUE 
ES UNA CIENCIA QUE 
TIENE POR OBJETO 
EL ESTUDIO DE LOS 
MECANISMOS CAPA - 
CES DE GOBERNARSE 
A SÚMISMOS. 


< HAS OÍDO HABLAR DE 
LAS FAMOSAS TORTUGAS 
DE GREY WALTER? 


No<QUÉ 
ES LO QUE TIE - 
NEN DE ESPE- 
CIAL 7 


Son ELECTRÓNICAS. REACCIONAN 
ANTE LA LUZ Y POSEEN UNA AUTÉNTICA 
MEMORIA. Si, POR EJEMPLO, SUS ACUMULA - 
DORES ESTÁN DESCARGADOS, VAN POR Sl 
SOLAS A CONECTARSE A UNA TOMA DE 
CORRIENTE PARA CARGARLOS... 


; 
Y 
Y 


En RESUMEN, YO TAMBIÉN HE 


COMENZADO ACONSTRUÍR MI RO- 


HACE ALGUNOS DÍAS, 


7OnH, sb... 


NA, ES PORQUE ES MAS FACIL 


TIDOS. ADEMAS, LA FORMA DE 
ANDAR Y LOS GESTOS UN PO - 
Co DE AUTÓMATA, CONVE — 
NÍAN MAS A UNA PERSONA 
DE EDAD... 


BOT. Y Si HE HECHO UNA ANCIA - 


DISIMULAR TODOS SUS APARA- 
TOS BAJO LOS LARGOS VES- 


RELLENA DE KILÓMETROS 
DE HILOS, DE TRANSISTO - 
RES, MOTORES, CÉLULAS 
FOTO- ELÉCTRICAS, ETC, 
ADOLFINA DIO SUS PRI - 
MEROS PASOS. ELLA ESTA- 


BA CONCEBIDA PARA SER 


GENTIL Y AMABLE. 


LA SEÑORA 

ADOLFINA 

ES MUY 
AMABLE o... 


ERA, AMABLE, YA QUE 
7AY! REPARÁNDOLA ME HE 
EQUINOCADO Y HE INVERTI- 
DO DOS CIRCUITOS; Y AHO - 
RA ADOLFINA ES 


¡TUNA MALVADA // 


Y MIENTRAS, FIJATE, ES 
LA TERCERA VEZ QUE DOYLA 
VUELTA AL BARRIO Y NO SE 
LA VE... VAYAMOS AL TALLER, 
PUEDE QUE HAYA VUEL- 
To 


No HAY NADA QUE HACER.LA ESPE- 
RARÉ AQUÍ. QUIZA VUELVA CUANDO 
CAIGA LA NOCHE, VUÉLVETE A TU CA- 
SA, MUCHACHO, QUE SE HACE 


La se - 
NORA ADOL- 
FINA UN RO- 
BOT. NO PUE - 
DO CREERLO... 


91) 33... 


AHORA COMPRENDO 
LA RAPIDEZ DE SU 

PULSO, Y PORQUE SE 
HA ENFADADO EL 
SEÑOR DOCTOR, 


MAÑANA, SEÑO- 
RA ADOLFINA. 


¡ES ELLA. 
ESTO SI QUE 
ES SUERTE. 


VAMOS RAPIDO. ES PRECISO QUE 
VOLVAMOS AL TALLER PARA REPA- 
RAR SUS CIRCUITOS, O SE CONVER- 
TIRA EN UNA MALVADA ... 


7YA SÉ QUE USTED ES UN ROBOT! 
EL SEÑOR VINOVODKA ME LO HA 


DICHO. .- VAMOS, VENGA... ÉL LA ARRE- 


GLARA Y SERA DE 


NUEVO GEN- Pero... 


ESTAS DICIENDO? 


TIE PERO...cQUÉ | 


¡DEME SU MANO Y VAMOS. 
O SI NO TENDRÉ QUE 


Pero... 
SUÉLTAME 
SOCORRO / 


*. Denito Sansón 


No GRriTE- 

VA A CONSEGUIR 
QUE LLAMEMOS 
LA ATENCIÓN» 


pe 2 E ESTE... ESTE CHICO 
SEÑOR POLICÍA, A QUE HA QUERIDO LLEVARSE > 
SALVEME ... ME A LA FUERZA... 


PLICARÉ, SE - 
NOR POLI- 


FÍJESE EN ESTA 


¿Un PERO... NO Es UN SEÑOR, QUIEN LA HA FABRI- 
ANCIANA, TIENE EL ROBOT? VA- ES VERDAD, SEÑOR CADO GRACIAS ALA ... LA CIBERNÉTICA, 
AIRE DE UNA ANCIA - POLICÍA . YO LE QUE ES UNA CIENCIA QUE PERMITE A 
NA Y SIN EMBAR - 


ASEGURO + »» 
GO:NO ES UNA AN- 
CIANA.ES UN 


LAS TORTUGAS, PONERSE EN LAS TOMAS 
DE CORRIENTE, CUANDO ELLAS NO 
TIENEN, Y ÉL LA HABÍA HECHO GENTIL, 
PERO SE HA EQUIVOCADO EN LOS CIR— 
CUITOS, Y AHORA TODOS SUS APARATOS 
ELÉCTRICOS ESTAN AVERIADOS. POR 
TANTO ES PRECISO REPARARLA ,.. PERO 
COMO ELLA ES UNA MALVADA, HE TENIDO 
QUE LLEVÁRMELA A LA 
FUERZA ¿COMPREN- 
DE USTED P 


¿No ME LA FABRICARON CON DOS 
EN EUA CORAZONES Y TIENE MAS 
E DE 200 PULSACIONES 
POR MINUTO / 


ESTA CLARÍSI - 
MO: 


PERO... PERO 
S| SU PULSO 


¡LATE! 


PERO EN- 
TONCES, US- 
TED... ¿USTED 
NO ES UN RO- 

BOT? 


MENTE, SI _ 
NO ESTARÍA 
MUERTA .: 


¡OhH,No! soy De 
CARNE Y HUESO. 
¿QUIÉN TE HA Di- 
CHO QUE ERA 
UN ROBOT? 


EL SEÑOR VINOVODKA.. YO CREÍA 
QUE +... BUENO... EN FIN.-. NO ES 
COMO EXCUSARME, SEÑORA 

ADOLFINA. YO»... 


NADA HOMBRE, 
OLVIDA ESTE INCIDENTE. TO - 
MA UN BOMBÓN Y VUÉLVETE 

A TU CASA ... 


EXTRAÑO ¿POR QUÉ 
EL SEÑOR VINOVODKA, 
ME HABRA DICHO QUE 


ELLA ERA UN ROBOTS 


¡HH ¿sE HA 
BURLADO DE MÍ; 
PUES BIEN, VAMOS 
AVERLE Y YA VES 


z 


¿Por QUÉ 
ME HA MENTIDO? 
LA SEÑORA ADOLFÍ- 
NANO ES UN 


TINO ES VERDAD, LA 
HE ENCONTRADO Y SU 
PULSO LATÍA. POR 
EL CONTRARIO UN 
ROBOT NO TIENE El 

PULSO NORMAL. 


PERO... 
¡DIABLOS YA COMPREN- 
DO... CREO QUE HAS EN 
CONTRADO A LA SENO- 
RA ADOLFINA... 


CLARO QUE LA 
HE ENCONTRADO, 
SI ACABO DE DE- 
CIÍRSELO HACE 

UN INSTANTE ... 


DE ACUERDO, PERO LA QUE VoY A EXPLICARTELO. PARA QUE 
TU HAS VISTO NO ES MI ROBOT, MI ROBOT PARECIESE VERDADERO, DE - 
ES LA AUTÉNTICA SEÑORA CIDÚ HACER UNA COPIA EXACTA DE UNA 
ADOLFINA.. A ANCIANA, VECINA DEL BARRIO: LA 
SEÑORA ADOLFINA. CON LA AYUDA 
DE FOTOS TOMADAS A ESCONDIDAS, HE 
PODIDO REPRODUCIR SU CARA, SUS 
VESTIDOS, SU MANERA DE ANDAR, Y ES 
POR ESTO QUE HOY, TENEMOS DOS 
SEÑORAS ADOLFINAS: UNA VERDADERA 
Y UNA FALSA ¿COMPREN- 


Y MIENTRAS 
TANTO, MI ADOLFINA NO 
HA VUELTO. ME PREGUNTO 
DONDE PUEDE ES - 
TAR. 


- PERFECTAMENTE, 
DÍAS, SEÑOR. SEÑORA. VOY A EN- 
QUERRÍA UN SEÑARLE ESTE QUE 
REVOLYER ... ENEMOS> 


He AQUÍ UN PEQUEÑO Sí, TENGA CUIDA- Bueno, ENTON - 
MODELO FUERTE Y PRACTI- CARGADO? / DO. HE PUESTO UNA CES, LEVANTA LAS 
CO. QUE CREO LA SATISFA- | AL BALA EN SU TAMBOR, MANOS O TE DEJO 
CERA. PLENAMENTE... j A 


¿EL BANCO? ES AQUEL 
EDIFICIO GRANDE, AL 
FINAL DE ESTA CA- 


¿DONDE 
LA LLEVO, BUENA 


No Lo sÉ TODAVÍA, 
AMIGO. TENGO DOS CO- 
RAZONES. UNO DE ELLOS 
PREFIERE EL SUR. EL 
OTRO QUIERE IR AL NOR- 
TE.¿QUÉ PODEMOS 
HACER? 


CREO QUE Lo MEJOR 
SERÁ QUE LA LLEVE ALA 
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Si no encuentras en tu quiosco o librería los números 

atrasados de STRONG, puedes pedirlos a STRONG - 

EDICIONES ARGOS JUVENIL, S. A., ARAGÓN, 390, 

BARCELONA (13), adjuntando su importe en sellos nue- 
vos de correo o giro postal 


Las pruebas médicas constituyen una importante 
U fase en el programa de los vuelos espaciales y tienen 
ñ / == E 


UN 


por finalidad comprobar las reacciones del organismo 
humano tras un período prolongado de vuelo espa- 
cial. Los científicos necesitan reunir la mayor can- 
tidad posible de datos sobre el particular, con vistas 
al proyecto, no demasiado lejano, de situar una esta- 
ción orbital en torno a nuestro planeta. 

Recientemente, los cosmonautas soviéticos Niko- 
laief y Sevastianof consiguieron superar el récord 
norteamericano de vuelo orbital, al permanecer más 
de quince días a bordo de la nave espacial «Soyuz IX». 
Durante todo ese tiempo, en el que realizaron más de 
248 vueltas alrededor de la Tierra, advirtieron diver- 
sas anomalías en su organismo. Comprobaron, por 
ejemplo, que su alcance visual quedaba sensiblemen- 
te disminuido a las 24 horas de haberse producido el 
lanzamiento del cohete. La percepción de los colores, 
por otra parte, quedó también afectada, ocasionándo- 
les un daltonismo que los médicos consideraron tran- 
sitorio. 

«La confusión de los colores —declaró un organis- 
mo oficial soviético, durante el vuelo del Soyuz IX— 
se presenta más intensamente al mirar objetos mo- 
rados, azul claro y de color verde, y en tonos menos 
acentuados cuando se miran objetos de color rojo. 
Esto demuestra que están teniendo lugar ciertos cam- 
bios en el mecanismo de percepción de colores, pero 
la medicina espacial todavía no ha logrado averiguar 
la razón de ese fenómeno.» 


POLIFACETISMO 


Leonardo de Vinci 
(1452-1519), uno de los 
más grandes pintores 
italianos, se distinguió 
también como escultor, 
arquitecto, ingeniero y 
anatomista. En la Uni- 
versidad de Pavía (Ita- 
lia) estudió Anatomía y 
no perdió ninguna de 
las oportunidades que 
se le presentaron para 
practicar autopsias. 


INMUNE AL FUEGO 


Se creyó en otros tiempos 
que las salamandras eran 
capaces de vivir en medio 
del fuego y de las llamas. 
Fue, según la creencia po- 
pular, uno de los animales 
preferidos de las brujas. 
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ANDORRA - MEX = MÉXICO 


TRACTOR: 13 LÍNEAS CURVAS 


AUTOMOVILES: El E 
'BREVIATURAS : CNO = CANADA 


AND 


¡CIONes 


HABILIDOSIS Pp 


Solu 


PESE A LO QUE ELLOS 
PUEDAN PENSAR 


Algunas islas, como las 
que forman la Gran Bre- 
taña, fueron consecuencia 
del hundimiento de las 
tierras que en otros tiem- 
pos las unieron al conti- 
nente, con el que forma- 
ban por tanto un todo 
único. 


EL GIGANTE DE 
LOS ATUNES 


El llamado atún de ale- 
tas azules, que es el ma- 
yor de esta familia de 
peces, puede alcanzar 
un peso de 800 kilogra- 
mos. La resistencia que 
ofrece cuando muerde 
el anzuelo lo ha conver- 
tido en el pez preferido 
de los pescadores depor- 
tivos. 


«Con prudencia se puede ser hasta imprudente», 


(ANÓNIMO) 


ASTRONAUTAS 
Y SALUD 


Según los especialistas, 
son por lo menos trece 
las enfermedades o afec- 
ciones que tienen que 
soportar los astronautas 
en el espacio. Entre 
ellas figuran la pérdida 
de peso, la falta de ape- 
tito, el aumento de los 
leucocitos o glóbulos 
blancos de la sangre, la 
pérdida de hematíes o 
glóbulos rojos, la dismi- 
nución de la presión 
sanguínea, etc. 


DEMASIADO FRÍO 


El planeta Saturno tiene 
tres anillos. Su temperatura 
aproximada es de 150 gra- 
dos centígrados bajo cero. 
No es de extrañar, teniendo 
en cuenta esa temperatura, 
que sobre el suelo de di- 
cho planeta exista una ca- 
pa de hielo de miles de ki- 
lómetros de espesor. 


EL PARACAÍDAS 


La técnica del paracaí- 
das, que ya fue estudia- 
da por Leonardo de Vin- 
ci, fue actualizada por 
los franceses A. J. Gar- 
nerin y Lalande durante 
la época de Napoleón. 
Pero hasta el siglo XX 
no tuvo aplicaciones 
prácticas, con el naci- 
miento de la aviación. 
El primer salto desde un 
avión lo realizó, en 
1912, el capitán Berry, 
de los Estados Unidos. 


revés: 


barro. 


pe 


CRUCIGRAMA 


Horizontales: 1. Isla señalada en el mapa. 
2. Héroe tibetano que, según la leyenda, 
nació del seno de una flor. 3. Matrícula auto- 
movilística de Marruecos. Símbolo químico 
del yodo. 4. Vocal. En catalán: metal do- 
rado. 5. Consonantes. Repetido: ubre. 6. 
Al revés: llevar a cabo. 7. Parco. 


Verticales: 1. Isla del archipiélago malayo. 
2. Indignación, enojo. Siglas de una or- 
ganización estudiantil española. 3. Del sis- 
tema métrico. Consonantes de taxis. 4. Al 
revés, antiguo: hijo. Al revés: planta aro- 
mática. 5. Cifra romana. Pronombre. 6. Vo- 
cales. Al revés: obtuso, sin punta. 7. Al 
instrumento de música hecho de 


PERROS DE RANCIO 
ABOLENGO 


Los pequeños perros chi- 
huahua son tal vez des- 
cendientes de la raza te- 
chichi, empleada por los 
toltecas y aztecas en sus 
ceremonias religiosas. No 
es de extrañar, por tanto, 
que esta raza de perros, a 
pesar de que su peso oscila 
entre los 0'5 y 27 kilo- 
gramos, parezcan mirar con 
desprecio :a los demás pe- 
rros que no pertenecen a 
su propia raza. 


PITUFAD 


"TODO ESTALLA 
EN MARES 


ES UN ALBUM 
DE COMICS 


ARGOS 


LA LIBERTAD 


La estatua de la Liber- 
tad, que se alza en un 
islote en el puerto de 
Nueva York, es obra del 
escultor francés Bar- 
tholdi. En 1885 fue 
ofrecida por el gobierno 
francés al pueblo de los 
Estados Unidos. Es de 
bronce, tiene una altura 
de 46 metros desde la 
base a la antorcha que 
sostiene en una mano. 
En la cabeza de la esta- 
tua hay una plataforma 
capaz para 40 personas. 
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¿Que TAL VE - 

CINO 2 MMMM... 
LE SOPITA... Y 
UE BIEN HUELE. 


EL INVENTORDELA | ESTA SOPITA 
MURALLIZA CREE- | DEDINOSAL- 
MOS QUEFUE ES- RITOESTARI- 
7E SENOR... QuISIMA.... 


NOS ESTA” 
GUEDANDO 
MONÍSIMA... 


y (ER 
e) Coros) EE 
sl == 


GB 


OL. TODOS LOS 


VEN WE AL - 
GUNAS VECES VAMOSA LECO- 
WNOCERLO SE PASARON DE 
2LOoSsea.. 


¡CARMMBA! PARECE BUENONOS OLVIDABAMOS 
Pue HEMOS AS/S- 

IDO AL ENDE LAS 
MURALLITAS.. 


> 3 YA VERÁ COMO ES- CS 
TASI QUE SERA Ls 


INEXPUSNABLE, 
JEJE Z 


HOMBRE, eomo $ 
NO ES DÉ eLJ- A 


AESTENOLE 
ÍNVITO MAS, PALA- 
BRA DE HOMBRE 
PRIMITIVO DE CUEVA 
DE ALTAMIRA QUE 
CARAMBA! 


SIRVASE, 
VECINONO, 
FALTARÍA MAS... 


INVENCIBL 
INEXPUENABLES... 


a ELHOMBRE ES EL AMMAL MAS 
(STAN TE Y VOL UNTARIOSO. . 


POR 
DRETÉCHER 
9 CAUVIN 


EN ALGÚN LUGAR DEL MAR CARIBE... 


Ln 
3 A 
po. 


POR NOS 7 " 
a AS Pues, Hacer CO MEAMOST MIRAD, 
PODRÍAMOS HACER FUEGO... ES FA- E a E DE MADE- 
FUEGO... CIL... AÚN SIN " ROTO ASI... 


CERILLAS... 


¡NO ME DIGAS, 
CoLomBGTE / 


quique AT lucio 


PomPom.. E 
PomPomMPOM... 


GOUABORA 
EN... 


colaborac 10nes 


DISPARATE 


En una noche de lluyia 
cuando más lucia el sol 
una manada de cerdos 
volaban de flor en flor. 
A la luz de un candil apagado 
un joyen ciego leía 
un periódico sin letras. 
En él decía: 
«Se ha muerto un niño de 80 
[años, 
sus desconsolados padres de 
[3 y 6 años cada uno 
rezan una oración por el alma 
[del pobre vivo.» 


Un ciego lo ve, 

un sordo lo oye, 

un cojo echa a correr, 
después de esto, 

me fui a mi casa, 

abri la luz, 

encendi la puerta, 

colgué la ropa en la cama, 
me eché a dormir en la percha 
y oí una voz que decía: 
«Asómate a la vergiienza 
cara de poca ventana, 
dame un poco de sed 
que tengo mucha agua. 


Esta curiosa y disparatada 
composición es de Enrique 
María Arrieta Antón, de Ma- 
drid. Todo en ella es absurdo 
e ilógico, ya que Enrique 
nos propone un divertido jue- 
go imaginativo y dislocado, 
en el que todo cabe y es po- 
sible. Asimismo, no: puede ne- 
gársele originalidad e incluso 
belleza. a 
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DESCRIPCIÓN 
DE UN RATO DE CLASE 
EN MI COLEGIO 


«Ri ¡ing» —suena el tim- 
bre que indica el comienzo de 
la clase. 

Profesora. — Poneos a es- 
tudiar. ¡Tú, Sala, siéntate! 

—Es que tengo que coger 


—¡Ahora es tiempo de es- 
tudiar letras! 

(Interviene Javier). — ¿Y si 
tenemos todos los deberes de 
letras hechos? 

—Pues entonces estudiad... 
¡letras! Y tú, Llorens, lárgate 
a la clase de tercero, que tie- 
nes matemáticas ahí... 


—Es que no encuentro el 
libro. 

Luis. — Pero si. lo. tienes 
en la papelera... 

Llorens, — ¡Ah! Es que me 
lo había guardado Javier y no 
me había dicho dónde... 

Se va Llorens, y al cabo de 
diez minutos se oye retum- 
bar el techo. 


Profesora. — ¡Voy a. ver 
qué clase es la que no tiene 
profesor! 


Al cabo de un rato vuelve 
la señorita. 

—¡Llonch! ¡Siéntate! Eran 
los. de, ingreso que saltaban 
por la clase. 

Sala. — Creía que era el 
«Gordo» que caminaba... 

Profesora. — ¡Venga, a tra- 
bajar! 

Hay quince minutos de si- 
lencio. 

Profesora. — ¡Qué haces, 
Pineda! ¡Otra vez jugando a 
barcos! ¡Trae ese papel! ¡A la 
próxima te echo de clase! 

Al cabo de un rato. 

Profesora. — ¡Martín y Sa- 
la! ¡Basta ya! ¡Siéntate aquí 
delante! ¡A la próxima os se- 
paro todo el resto del curso! 
¡Y a vosotros, Javier y Ros, 
lo mismo os digo! ¡Charlata- 
nes! 


Estoy seguro de que la in- 
mensa mayoría de lectores de 
STRONG se reconocerá en es- 
tos diálogos escritos por Luis 
Escudé, de Tarrasa. Ya que 
Luis en su artículo ha refleja- 
do bastante bien un rato de 
clase, con las incidencias y 
situaciones que le son pro- 
pias. Nos gusta, sobre todo, 
la fluidez y autenticidad que 
ha sabido imprimir al diálogo. 


UNA POSTA DE SOL 


Un raig de sol ha ¡Huminat 
[la cambra 

Entre cel i muntanya, i ha un 
[tros roig 

Es ell que s'en va amb mandra. 
Es ell que ens envia els ultims 
[raigs i jo ho miro amb goig. 


Quatre núvols vermells 
unes cintes lluminoses que 
[baixen del cel 


com si fossin escales celes- 

[tials, per aquells 
els qui deixen la terra; o pot- 
[ser fils que lliguen un estel. 


Tot es reflecta als vidres. 
Pero ara tot s'acabará i vindrá 
[Pla HMuna 
i les estrelles que semblen 
Ipedres 
en un cami negre com es el 
[cel de la nit, pedres carascuna. 


Esta hermosa poesía nos la 
envía Alberto Giménez Prous, 
de Barcelona. Tiene una gran 
calidad, tanto por lo muy poé- 
tico del tema, como por la 
casi perfecta rima conseguida. 
Como habréis observado está 
escrita en catalán, por ello a 
continuación os brindamos su 
traducción al castellano: 


UNA PUESTA DE SOL 


Un rayo de sol ha, iluminado 
[la habitación 
Entre cielo y montaña hay una 
[mancha roja 

Es él que se va con pereza. 
Es él que nos envía sus últi- 
[mos rayos y yo lo miro con 
[alegría. 


Cuatro nubes rojas, 
unas cintas luminosas que ba- 
[jan del cielo 
como si fueran escaleras ce- 
[lestiales, para aquellos 
que dejan la tierra; o qui- 
[zás hilos que sujetan un 
[cometa. 


Todo se refleja en los eris- 
[tales. 

Pero ahora todo acabará con 
[la llegada de la luna 

y las estrellas que parecen 
[piedras 

en un camino negro como es 
[el cielo de la noche, piedras 
[cada una. 


EL PASTOR Y SU PERRO 


Los pastores con sus ovejas 
van por el monte abajo 
ayudados por los perros 

y con sus cayados. 


El pastor, su perro y el rebaño. 
Cuando el lobo. ataca 

a las pobres ovejas, 

el pastor, su perro y el cayado 
las defienden amorosos. 
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sirony 


El pastor, su perro y el rebaño. 

Cuando la tormenta llega 

y las ovejas están pastando, 

el pastor y su perro 

buscan con ellas, un abrigo 
[en los aledaños. 


El pastor, su perro y el rebaño. 

Cuando una oveja se pierde, 

y cae en unas Zarzas, 

el pastor y su perro, 

la buscan con ansias de en- 
* [contrarla. 

El pastor, su perro y el rebaño. 


Esta estupenda poesía es de 
Carlos Pan de Alfaro, de Ma- 
drid. Debido a su extensión, 
por razones de espacio nos 
hemos visto obligados a pu- 
blicar sólo una parte de ella. 
Sin embargo, creemos que bas- 
tará para que todos podáis 
apreciar la calidad y buen es- 
tilo de los versos de Carlos, 
en esa hermosa descripción 
que nos hace de la callada la- 
bor del pastor y su perro 


CHISTE 


Dos extranjeros llegan a Es- 
paña y no saben español. Ca- 
mino del hotel oyeron a unos 
niños, que decían: 

—¡Nosotros! ¡Nosotros! 

—Bueno, ya sabemos una 
palabra española —dijeron 
ellos. 

Fueron al hotel, y allí oye- 
ron: 

—-Con palabras... 

—Ya sabemos otra... 

Después por la tarde, pasa- 
ron por un taller y oyeron: 

—En bicicleta... 

Luego van por la calle y yen 
a un muerto y se paran, en- 
tonces viene un policía y les 
pregunta: 

—¿Quién lo ha matado? 

—Nosotros. 

—¿Con qué? 

—Con palabras. 

—;¡Pues a la cárcel! 

—En bicicleta, —vuelven a 
contestar los extranjeros. 


María Teresa Sáenz, de Pal- 
ma de Mallorca, es quien nos 
ha enviado esta chistosa na- 
rración en torno a las peripe- 
cias por las que pasan dos 
extranjeros, que no conocen 
nuestro idioma. El buen hu- 
mor y la alegría son los reyes 
indiscutibles, pues, de la gra- 
ciosa anécdota de M." Teresa. 


CUPON 
STRONG 


mr: 


Jorge Hernández Grau, 
de Barcelona, con chicas de 
13 y 14 años. Su dirección 
es: Jorge Hernández Grau. 
c/ Casanova, 117, pral. 3.*. 
BARCELONA-11. 


Miguel A. Muñoz, de Za- 
ragoza, con chicos y chicas 
de 11 a 13 años. Su direc- 
ción es: Miguel A. Muñoz. 
c/ Belchite, 3, 2.2 izda. ZA- 
RAGOZA. 


Javier César Salvador, de 
Tarrasa, con chicos y chicas 
de 12 a 14 años. Su direc- 
ción es: Javier César Salva- 
dor. c] Rutlla, 6. TARRA- 
SA (Barcelona). 


José Manuel García, de 
Reus, con chicas de 14 a 16 
años. Su dirección es: José 
Manuel García. c] Mura- 
lla, 15, 3.2, 4, REUS (Ta- 
rragona). 


José Antonio González, 
de Getafe, con chicos y chi- 
cas aficionados al comic. Su 
dirección es: José Antonio 
González. c/ Pinto, 1, 1.2 
izda. GETAFE (Madrid). 


Jesús Gil Benítez de Ma- 
drid, con chicos y chicas. Su 
dirección es: Jesús Gil Be- 
nítez, c. Conde de Vallella- 
no, 8. MADRID-20. 


Cata Echevarría, de Bil- 
bao, con chicos y chicas de 
13 a 15 años. Su dirección 
es: Cata Echevarría. c/ Ipa- 
rraguirre, 3, 4.2 izda. BIL- 
BAO-9. 


Guillermo Álvarez Carran- 
za, de Barcelona, con chicos 
y chicas de 11 y 12 años. Su 
direción es: Guillermo Ál- 
varez Carranza. c/ Laforja, 
138, 2. BARCELONA-6. 


Rosa Madina, de Bilbao, 
con chicos y chicas de 13 a 
15 años. Su dirección, es: Ro- 
sa Madina. c/ edo de 
Recalde, 26. BILBAO-9. 


Auberto Muñoz Cánovas, 
de Tarragona, con chicos y 
chicas para formar un club. 
Su dirección es: Auberto 
Muñoz Cánovas. Apartado 
194. TARRAGONA. 


Gabriel Rovira Ruiz, de 
Barcelona, con chicos y chi- 
cas. Su dirección es: Gabriel 
Rovira Ruiz. c. Argimón, 6, 
1.2, 1* BARCELONA-16. 


Isabel Busquets, de Barce- 
lona, solicita posters de can- 
tantes. 


Lo sentimos, Isabel; pero 
como ya hemos advertido en 
otras ocasiones, por el mo- 
mento no tenemos intención 
de hacerlo. 


Alberto José Alfonso Codi- 
na, de Valencia, nos pregun- 
ta si el Coloso de Rodas se 
considera como una de las 
siete maravillas. 


El Coloso de Rodas es efec- 
tivamente una de las siete ma- 
ravillas de la antigúedad. Se 
trataba de una estatua gigan- 
tesca del dios del sol, Helios, 
y que se levantaba en la en- 
trada del próspero puerto de 
la isla de Rodas. 


Javier Reguero Heras, de 
Valladolid, solicita la inclu- 
sión en la revista de aventuras 
de personajes de corte realista, 
y que dediquemos algún nú- 
mero a mostrar cómo se hace 
la revista. 


Mira, Javier, tus dos suge- 
rencias son muy interesantes, 
la primera puedo afirmarte 
que ya hace tiempo que la te- 
nemos en estudio; en cuanto 
a la segunda, no te extrañes 
de que muy pronto la veas 
convertida en realidad. 


Jorge Sabater, de Montroig, 
se extraña de que al referir- 
nos por separado, a Balder o 
a Tyr, sigamos llamándoles 
Cronos en plural, en vez de 
Crono en singular, 


Bueno, Jorge, hay una pe- 
queña confusión, ya que Cro- 
nos es el apellido de ambos, 
sin que tenga nada que ver el 
singular o plural. 


Eric Jourdain, de Brabant 
(Bélgica), nos hace las siguien- 
tes preguntas: 1.*) Si publicare- 
mos todas las aventuras de 
LUCKY LUKE, incluso las 
anteriores a las publicadas ya. 
2.") Sí publicaremos en las pági- 
nas centrales un.tipo de histo- 
rietas que se puedan separar 
y formar como mini-libros, y 


3.) Por qué no publicamos to= 


das las semanas una aventura 


de QUIQUE Y LUCIO. 


Te contestaremos por el mis- 
mo orden, Eric: 1.) En efec- 
to, trataremos de publicar to- 
das las aventuras de LUCKY 
LUKE, aunque no sigamos 
un escrupuloso orden crono- 
lógico. 2.) Por el momento, 
no nos es posible publicar en 
las páginas centrales el tipo 
de mini-libros que nos pides, y 
3.) Siempre procuramos que 
QUIQUE Y LUCIO aparez- 
con todas las semanas; cuando 
no sucede así, piensa que es 
un caso extraordinario, que 
ocurre muy de tarde en tarde, 


José Luis Bartet Cardiel, de 
Valencia, nos ha escrito una 
larga lista de preguntas y su- 
gerencias. Hemos escogido las 
más interesantes. Ahí van: 1.*) 
¿Van a ampliar la revista? 
¿Cuándo? 2.*) ¿Qué dimensio- 
nes han de tener los dibujos 
para publicar? ¿Pueden pu- 
blicarse a todo color? 3.) 
¿Regalarán posters de coches 
«Gran turismo»?, y 4.1) ¿Qué 
precio tiene LA PITUFITA? 


Bien, José Luis, nos parece 
estupendo que nos escribas 


formulándonos todas las pre- 
guntas y sugerencias que creas 


oportunas; ahora bien, como 
muchas de ellas ya las hemos 
contestado en anteriores Co- 
rreos, vamos por las que 
han quedado: 1.*) Es muy po- 
sible que ampliemos STRONG, 
pero no podemos decirte cuán- 
do. 2.) No importan las di- 
mensiones de los dibujos, sólo 
te pedimos que estén hechos 
a tinta china o rotulador ne- 
gro. Pero eso sí, no podemos 
publicarlos a todo color. 3.”) 
Por ahora, no tenemos previs- 
tos los posters que nos solici- 
tas, y 4.) LA PITUFITA 
cuesta 100 pesetas. 


Fin 


Juan Antonio Fajardo Ure- 
ña, de Granada, solicita que 
sigamos dedicando una pági- 
na literaria a hablar de los 
autores más importantes y sus 
principales obras, desde la li- 
teratura griega hasta nuestros 
días. 


Bueno, Juan Antonio, como 
habrás podido comprobar, has- 
ta el momento han aparecido 
en STRONG un buen mues- 
trario de autores y obras, que 
esperamos hayan sido de tu 
agrado. Si bien en lo sucesi- 
vo observarás algunas modi- 
ficaciones al respecto, asimis- 
mo, te tenemos reservadas al- 
gunas sorpresas que estamos 
seguros que no te defraudarán. 


Ros ha 
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